COMPLESSO AMPLIFICAT. CENTRALIZZATO G 202 C 

PER SCUOLE. COLLEGE JSTITUTI. STABILIMENTL OSPEDALI, COLONIE, ECC. 

ALBERGHI DI MEDIA CAPACITA' 


Slntonlzzazione: 3 gamme d'onda - sensi- 
bilita da 3 a 10 |iV per 50 mW di uscita. 

Ampliiicatore: 4 valvole con due 6L6-G 
finali in classe A - 20 W in uscita * me- 
scolazione fra i canali fono e micro. 

Complesso fonografico: N. cat. 2236, con 
pick-up magnetico. 

Pannello controlli: l interrut tore generals - 
1 regolatore di volume - 1 regolatore di 
tono - 1 cambio di gamma - 1 cambio di 
sintonia - l commutators adattators di 
impedenzs - 20 interruttori per comando 
linee altoparlanti - 1 interruttore per 
altoparlante controllo. 

Numero altoparlanti: fino ad un massimo 
di 24 per un assorbimento complessivo 
di 20 Watt. 

Altoparlante controllo .SP 200 

Dimension! d'ingombro: larghezza mm. 740; 
altezza mm. 560; profondita mtn. 330. 

Tension! di rete: 110 - 125 - 140 - 160 - 
220 - 280 Volt (42 d- 60 Hz). 

Fusibile. 1 A. 

Peso totale: kg. 30, con valvole e imballo. 



Vwluta frontnle del eomploHHo ccntralizzntn <}202-<’ 
col pnrtieolare del eoinploaso Kiradiwlii c del pan- 
ncllo dei eomandi. - QucHti, riunit.i nel minor Npuzio 
posnibile, rendono pill pronto e facile la mnnovra 
del complcHMO. 

(Yedi « Hollettino Tevnivo » V. fj) 

























